جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة مر"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
المديريه : الكرخ الأولى ف‎ 
المدرسة اعدادية الرحمن للبنات‎ 
٤ الة : إحيائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 





90.50 | 543 | ci | | 86 | 95 | 92 | 96 | 87 | 87 | 2 _[اسلامعلام شتودعيداض‎ 102042103001 | 1١ 
95.50 | 573 | اسيل سلمعيد هريوعيد 2 | 95 | 968 | 100 | 97 | 88 | 97 | | نجع‎ | 102042103002 | 2 


_ 3_| 102042103003 _| اتان محمد ءطو صين | 99 | 95 | 100 | 100 | 97 | 100 |__| تج | 994 | 99 
| 4 | 102042103005 | الزهراء فاضل عباس العيبي 0 |[ 76_ | م | صفر | م | م | م | | 0 
| 5 | 102042103006 | الزهراء مهدي محسن غضيب 1 |[ 95 | 100 | م | صفر | صف | 100 ]| | 0 
| 6 | 102042103008 _| اماني قيس خير للهدبيش 111 | 95 | 98 | 100 | 98 | 97 | 98 | | ' 97.67 
| 7 | 102042103010 _| ايات عبد الله جبار حنتوش 1 |[ 90 | 96 | صفر | 91 | صف | 88 | | 0 
| 8 | 102042103011 _| ايه صلاححسن‌خلف __| 59 | 72 | صفر | 65 | صف | 70 | | 0 
| 9 | 102042103012 _| بان حسام مرتضى صادق__ | 85 | 87 | 97 | 73 | 87 | 81 | | ' 85 
| 10 | 102042103013 | بنين جبار سعدون علوان _______| 92 | 92 | 98 | 100 | 92 | صفر | | 0 
| 11 | 102042103014 _| بنين نعيم ناهي عبد علي ________| 56 | 56 | م | صفر | صفر | 59 ]| | 0 
| 12 | 102042103015 | تبارك احمد جوادكاظم ________| 97 | 98 | 98 | صفر | 100 | 100 ]| | 0 


87.83 | 7 


| 13 | 102042103016 | تبارك سرمد عبد الامير لطيف___ | 74 | 88 | 98 | 85 | 95 | 87 | إا 





HEHEHE 


| 14 | 102042103017 || تبارك مناضل عبد الرسول جمعه___ | 91 | 92 | م | 81 | م | 99 | | 0 
| 15 | 102042103018 _| تقوى حسن عبد علي حسين _____| 74 | 69 | م | صفر | 85 | 81 | | 
| 16 | 102042103019 _| رباب هادي حسين عطيه | 96 | 98 | 93 | 83 | 99 | 100 | | 94.83 
| 17 | 102042103020 _| ريام ناجي كاظم خشجوري | 50 | 54 | 37 | 50 | 42 | 51 | | 0 
| 18 | 102042103021 _| زهراء جواد كاظم حمزه __| صفر | م | م | 91 | 92 | 94 | | 0 
| 19 | 102042103022 _| زهراء محمد شناوه محمود __| 71 | 90 | 77 | صفر | 87 | 97 | 0 
| 20 | 102042103024 _| زينب عدي عبد الهياسر | 96 | 95 | 98 | 100 | 98 | 100 | | 7 | 97.83 
| 21 | 102042103025 _| زينب مخلدرشيدحميد | 91 | 93 | صفر | 100 | اثنتان | صفر | | 0 
| 22 | 102042103026 _| سجى علي صادق مهدي ___| 83 | 85 | 100 | 79 | 88 | 95 | | 88.50 
| 23 | 102042103027 | شهباء عبد المجيد حنون لازم___ | 78 | 91 | 86 | 96 | 78 | صفر |[ | 0 
4_| _ 102042103028 _ شد س سین ای 91 97 100 7_| 8 | 97.17 
5 | 102042103029 | ضحى ماجد حسن منكاش 50 م | صفر | 25 0 
عبد الأمير لعيبي حسن 


مدير المركز 
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النيرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 103 رقم الصفحة من 2 إلى 3 
المدرسة: اعدادية الرحمن للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

[تطسل] __الرقمالامتحاني _ ] اسمالطالب ]| العربية | الانكليزية |_الاحياء | الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء | اللغات ]_النتيجة | المجموع | _المعدل_| 
| 26 | 102042103030 | علياء رحمن داود حيدر__ | 95 | 91 | 96 | 94 | 95 | 97 | | ناج | 568 | 94.67 
| 27 | 102042103031 | غدير ساهر عبد الخالق حميد | 92 | صفر | صفر | 81 | صفر | صفر | | مع | 0 | 0 
28 | 102042103032 | فاطمه اسماعيل عباس عبد <١‏ | 58 | 86 | صفر | 73 | صفر | 88 | | معد | 6 | 0 
| 29 | 102042103033 | فاطمه جبار راشدجبر | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | | تاجح | 589 | 98.17 
| 30 | _ 102042103034 | فاطمه حيدر فرحان عتوك | 84 | 98 | صفر | 88 | 91 | 91 | | معيد |[ 0 | 0 
| 31 | 102042103036 | فدك منصور هاني عريبي || 50 | 42 | 27 |814 | 37 | 50 | | ممعيد | 0 | 0 
| 32 | 102042103037 _| كوثر اسامه كاظم عواد | صفر | 73 | 61 | 814 | 50 | 50 | | معيد | 0 | 0 
| 33 |_102042103038 |مروهفاضلكاظم عبد ||| 76 | 96 | 93 | 84 | 97 | 85 | | ناجح | 531 | 88.50 
| 34 | 102042103039 | مروى حسام مرتضى صادق | 51 | 80 | 63 | 42 | 35 | 35 | | ميد | 0 | 0 
| 35 | 102042103040 | مريم خضير عباس مهدي | 81 | 100 | 99 | 91 | 99 | 95 ]|20 | ناجج | 565 | 94.17 
6 | 20 فرقم غفل فاشو مس ا ب9 | 00 | 98 | 99 | 100 إ0 |__| تا |52 98.67 
| 37 | 102042103042 | مريم وعدفاضلحسن || 96 |100 | م |100 | م |100 | | مع | 0 | 0 
38 | 102042103043 | ميامين عبد الامير محمود محمد | 59 | 69 | 50 | 56 | 32 | 69 | | معد | 60 | 0 
| 39 | 102042103044 | ميلاد باسم ابراهيم مهدي | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | 94 | | نجع | 588 | 98 
| 40 | _102042103045 | نرجس زيد موسى شريف ||| 59 | 72 | صفر | 60 | 50 | 58 | | معيد | 0 | 0 
41 | 102042103046 | نور احمد عبد المهدي محسن >2 | 88 | صفر | 81 | 72 | م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 42 | 102042103047 _| نور الزهراء سمير فرج حميد ____| 78 | م | 87 | صفر |[ م | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 43 |_102042103048 _| نور باسم غازي كاظم ___| 82 | 62 | 88 | 62 | صفر | 66 | | معيد |[ 0 | 0 
| 44 | 102042103049 _| نور طرق مسيرحمزه | 89 | 99 | 99 | 82 | صفر | 96 | | معيد |[ 0 | 0 
45 | 102042103050 ]نور عماد هادي كاظم ||| 79 | | #6 | 55 | 51 | 71 | ]| نجج | 418 | 69.67 
| 46 | 102042103051 | هير محمد عننان حوم ___| 93 | م | 99 | 99 | صفر | صفر | | معيد |[ 0 | 0 

7 | 102042103052 | هديل علي وحيد زبون 50 صفر | صفر م 60 م معيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





تسو ود رمز المدرسة ٠:‏ 103 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المدرسة٠‏ اعدادية١‏ ن للبناث 
الفرع : إحيائي 0 0 
: الدور الأول 2020/2019 






EE‏ تسب لسري 


مدير المركز 


